KLET ALFRED 


CISZKIEWICZ | 


Budowniczy, Inicjator i Założyciel Fabryki Proszku Dezinfekcyjnego w Otwocku i pod Wilnem, 


zmarł dnia 26-go stycznia 1886-go r., 


Pozostala Wdowa wraz z Dziećmi zapraszają Przyjaciół i Znajomych zmarlego na nabożeństwo 
odbyć się mające w kościele św. Aleksandra w dniu 29-ym b. m., to jest w piątek, o godzinie 11-ej, 
ztamtąd zaś na cmentarz Powązkowski, Osobne zaproszenia rozsylane nie będą, 


„Druk „Kurjera Warszawskiego.” Moss. neu. T, Bapim.O6.-Iox, 


Nr 


ò 


